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Placing  Eggs  in  Case  CANDLING  Lifting  3  doz.  from  Case 

Taking  out  a  Rot 

The  Beatrice  36-Egg  Candler 

FOR  STRAIGHT  CANDLING 

Candles  and  Transfers  Eggs  in  half  the 
time  required  to  transfer  alone  by  hand 

Reduces  Breakage  to  the  Minimum 
Saves  Time — Saves  Help 

REPLOGLE  &  GARRETT,  State  Agents 

HOLTON,  KANSAS 


Replogle  &  Garrett's 

Handy  Egg  Tables 

For  Instantly  finding  the  worth  of  Eggs 

Save  Time  and 
Eliminate  Errors 


EXPLANATION : 

In  the  column  of  heavy  figures,  1  to  30, 
on  the  left  side  of  the  page,  find  the  number 
of  dozen  you  wish  to  figure. 

In  the  first  column  to  the  right  of  that 
number  is  your  answer. 

Should  you  have  some  extra  eggs  over  the 
even  dozens,  follow  a  straight  line  across 
page  to  the  right  and  stop  at  the  amount 
you  find  beneath  the  figure  at  the  top  of  the 
page  which  represents  the  number  of  extra 
eggs;  here  will  be  your  answer. 

FOR  EXAMPLE:  7  dozen  and  5  eggs  at 
23  cents  a  dozen  are  worth  $1.71. 
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SXxO  \ 


13  CENTS 


Doz. 

AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.21 

.22 

.23 

.24 

.25 

2 

.26 

.27 

.28 

.29 

.30 

.31 

.32 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

3 

.39 

.40 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.47 

.48 

.49 

.50 

.51 

4 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 

.58 

.60 

.61 

.62 

.63 

.64 

5 

.65 

.66 

.67 

.68 

.69 

.70 

.71 

.73 

.74 

.75 

.76 

.77 

D  6 

.78 

.79 

.80 

.81 

.82 

.83 

.84 

.86 

.87 

.88 

.89 

.90 

7 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.99 

1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

8 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

1.09 

1.10 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

9 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

10 

1.30 

1.31 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

1.36 

1.38 

1.39 

1.40 

1.41 

1.42 

11 

1.43 

1.44 

1.45 

1.46 

1.47 

1.48 

1.49 

1.51 

1.52 

1.53 

1.54 

1.55 

12 

1.56 

1.57 

1.58 

1.59 

1.60 

1.61 

1.62 

1.64 

1.65 

1.66 

1.67 

1.68 

13 

1.69 

1.70 

1.71 

1.72 

1.73 

1.74 

1.75 

1.77 

1.78 

1.79 

1.80 

1.81 

14 

1.82 

1.83 

1.84 

1.85 

1.86 

1.87 

1.88 

1.90 

1.91 

1.92 

1.93 

1.94 

15 

1.95 

1.96 

1.97 

1.98 

1.99 

2.00 

2.01 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

16 

2.08 

2.09 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

17 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.33 

18 

2.34 

2.35 

2.36 

2.37 

2.38 

2.39 

2.40 

2.42 

2.43 

2.44 

2.45 

2.46 

19 

2.47 

2.48 

2.49 

2.50 

2.51 

2.52 

2.53 

2.55 

2.56 

2.57 

2.58 

2.59 

20 

2.60 

2.61 

2.62 

2.63 

2.64 

2.65 

2.66 

2.68 

2.69 

2.70 

2.71 

2.72 

21 

2.73 

2.74 

2.75 

2.76 

2.77 

2.78 

2.79 

2.81 

2.82 

2.83 

2.84 

2.85 

22 

2.86 

2.87 

2.88 

2.89 

2.90 

2.91 

2.92 

2.94 

2.95 

2.96 

2.97 

2.98 

23 

2.99 

3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.07 

3.08 

3.09 

3.10 

3.11 

24 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.20 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

25 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

3.33 

3.34 

3.35 

3.36 

3.37 

26 

3.38 

3.39 

3.40 

3.41 

3.42 

3.43 

3.44 

3.46 

3.47 

3.48 

3.49 

3.50 

27 

3.51 

3.52 

3.53 

3.54 

3.55 

3.56 

3.57 

3.59 

3.60 

3.61 

3.62 

3.63 

28 

3.64 

3.65 

3.66 

3.67 

3.68 

3.69 

3.70 

3.72 

3.73 

3.74 

3.75 

3.76 

!  29 

3.77 

3.78 

3.79 

3.80 

3.81 

3.82 

3.83 

3.85 

3.86 

3.87 

3.88 

3.89 

30 

3.90 

3.91 

3.92 

3.93 

3.94 

3.95 

3.96 

3.98 

3.99 

4.00 

4.01 

4.02 

14  CENTS 


Doz. 

AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.14 

.15 

.16 

.17 

.19 

.20 

.21 

.22 

.23 

.24 

.26 

.2/ 

2 

.28 

.29 

.30 

.31 

.33 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

.40 

.41 

3 

.42 

.43 

.44 

.45 

.47 

.48 

.49 

.50 

.51 

.52 

.54 

.5£ 

4 

.56 

.57 

.58 

.59 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.68 

.6£ 

5 

.70 

.71 

.72 

.73 

.75 

.76 

.77 

.78 

.79 

.80 

.82 

.82 

6 

.84 

.85 

.86 

.87 

.89 

.90 

.91 

.92 

.93 

.94 

.96 

.97 

7 

.98 

.99 

1.00 

1.01 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

1.10 

1.11 

8 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 

1.24 

1.25 

9 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

1.31 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

1.36 

1.38 

1.39 

10 

1.40 

1.41 

1.42 

1.43 

1.45 

1.46 

1.47 

1.48 

1.49 

1.50 

1.52 

1.53 

11 

1.54 

1.55 

1.56 

1.57 

1.59 

1.60 

1.61 

1.62 

1.63 

1.64 

1.66 

1.67 

12 

1.68 

1.69 

1.70 

1.71 

1.73 

1.74 

1.75 

1.76 

1.77 

1.78 

1.80 

1.81 

13 

1.82 

1.83 

1.84 

1.85 

1.87 

1.88 

1.89 

1.90 

1.91 

1.92 

1.94 

1.95 

14 

1.96 

1.97 

1.98 

1.99 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.08 

2.09 

15 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.22 

2.23 

16 

2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.33 

2.34 

2.36 

2.37 

17 

2.38 

2.39 

2.40 

2.41 

2.43 

2.44 

2.45 

2.46 

2.47 

2.48 

2.50 

2.51 

18 

2.52 

2.53 

2.54 

2.55 

2.57 

2.58 

2.59 

2.60 

2.61 

2.62 

2.64 

2.65 

19 

2.66 

2.67 

2.68 

2.69 

2.71 

2.72 

2.73 

2.74 

2.75 

2.76 

2.78 

2.79 

20 

2.80 

2.81 

2.82 

2.83 

2.85 

2.86 

2.87 

2.88 

2.89 

2.90 

2.92 

2.93 

21 

2.94 

2.95 

2.96 

2.97 

2.99 

3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.06 

3.07 

22 

3.08 

3.09 

3.10 

3.11 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.20 

3.21 

23 

3.22 

3.23 

3.24 

3.25 

3.27 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

3.32 

3.34 

3.35 

24 

3.36 

3.37 

3.38 

3.39 

3.41 

3.42 

3.43 

3.44 

3.45 

3.46 

3.48 

3.49 

25 

3.50 

3.51 

3.52 

3.53 

3.55 

3.56 

3.57 

3.58 

3.59 

3.60 

3.62 

3.63 

26 

3.64 

3.65 

3.66 

3.67 

3.69 

3.70 

3.71 

3.72 

3.73 

3.74 

3.76 

3.77 

27 

3.78 

3.79 

3.80 

3.81 

3.83 

3.84 

3.85 

3.86 

3.87 

3.88 

3.90 

3.91 

28 

3.92 

3.93 

3.94 

3.95 

3.97 

3.98 

3.99 

4.00 

4.01 

4.02 

4.04 

4.05 

29 

4.06 

4.07 

4.08 

4.09 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.18 

4.19 

30 

4.20 

4.21 

4.22 

4.23 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

4.30 

4.32 

4.33 

15  CENTS 


Doz. 

AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.15 

.16 

.17 

.19 

.20 

.21 

.22 

.24 

.25 

.26 

.27 

.29 

2 

.30 

.31 

.32 

.34 

.35 

.36 

.37 

.39 

.40 

.41 

.42 

.44 

3 

.45 

.46 

.47 

.49 

.50 

.51 

.52 

.54 

.55 

.56 

.57 

.59 

4 

.60 

.61 

.62 

.64 

.65 

.66 

.67 

.69 

.70 

.71 

.72 

.74 

5 

.75 

.76 

.77 

.79 

.80 

.81 

.82 

.84 

.85 

.86 

.87 

.89 

6 

.90 

.91 

.92 

.94 

.95 

.96 

.97 

.99 

1.00 

1.01 

1.02 

1.04 

7 

1.05 

1.06 

1.07 

1.09 

1.10 

1.11 

1.12 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.19 

8 

1.20 

1.21 

1.22 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.29 

1.30 

1.31 

1.32 

1.34 

9 

1.35 

1.36 

1.37 

1.39 

1.40 

1.41 

1.42 

1.44 

1.45 

1.46 

1.47 

1.49 

10 

1.50 

1.51 

1.52 

1.54 

1.55 

1.56 

1.57 

1.59 

1.60 

1.61 

1.62 

1.64 

11 

1.65 

1.66 

1.67 

1.69 

1.70 

1.71 

1.72 

1.74 

1.75 

1.76 

1.77 

1.79 

12 

1.80 

1.81 

1.82 

1.84 

1.85 

1.86 

1.87 

1.89 

1.90 

1.91 

1.92 

1.94 

13 

1.95 

1.96 

1.97 

1.99 

2.00 

2.01 

2.02 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

2.09 

14 

2.10 

2.11 

2.12 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

2.24 

15 

2.25 

2.26 

2.27 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.34 

2.35 

2.36 

2.37 

2.39 

16 

2.40 

2.41 

2.42 

2.44 

2.45 

2.46 

2.47 

2.49 

2.50 

2.51 

2.52 

2.54 

17 

2.55 

2.56 

2.57 

2.59 

2.60 

2.61 

2.62 

2.64 

2.65 

2.66 

2.67 

2.69 

18 

2.70 

2.71 

2.72 

2.74 

2.75 

2.76 

2.77 

2.79 

2.80 

2.81 

2.82 

2.84 

19 

2.85 

2.86 

2.87 

2.89 

2.90 

2.91 

2.92 

2.94 

2.95 

2.96 

2.97 

2.99 

20 

3.00 

3.01 

3.02 

3.04 

3.05 

3.06 

3.07 

3.09 

3.10 

3.11 

3.12 

3.14 

21 

3.15 

3.16 

3.17 

3.19 

3.20 

3.21 

3.22 

3.24 

3.25 

3.26 

3.27 

3.29 

22 

3.30 

3.31 

3.32 

3.34 

3.35 

3.36 

3.37 

3.39 

3.40 

3.41 

3.42 

3.44 

23 

3.45 

3.46 

3.47 

3.49 

3.50 

3.51 

3.52 

3.54 

3.55 

3.56 

3.57 

3.59 

24 

3.60 

3.61 

3.62 

3.64 

3.65 

3.66 

3.67 

3.69 

3.70 

3.71 

3.72 

3.74 

25 

3.75 

3.76 

3.77 

3.79 

3.80 

3.81 

3.82 

3.84 

3.85 

3.86 

3.87 

3.89 

26 

3.90 

3.91 

3.92 

3.94 

3.95 

3.96 

3.97 

3.99 

4.00 

4.01 

4.02 

4.04 

27 

4.05 

4.06 

4.07 

4.09 

4.10 

4.11 

4.12 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.19 

28 

4.20 

4.21 

4.22 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.29 

4.30 

4.31 

4.32 

4.34 

29 

4.35 

4.36 

4.37 

4.39 

4.40 

4.41 

4.42 

4.44 

4.45 

4.46 

4.47 

4.49 

30 

4.50 

4.51 

4.52 

4.54 

4.55 

4.56 

4.57 

4.59 

4.60 

4.61 

4.62 

4.64 

16  CENTS 


Doz. 

AND  1 

2 

3 

1 

.16 

.17 

.19 

.20 

2 

.32 

.33 

.35 

.36 

3 

.48 

.49 

.51 

.52 

4 

.64 

.65 

.67 

.68 

5 

.80 

.81 

.83 

.84 

6 

.96 

.97 

.99 

1.00 

7 

1.12 

1.13 

1.15 

1.16 

8 

1.28 

1.29 

1.31 

1.32 

9 

1.44 

1.45 

1.47 

1.48 

10 

1.60 

1.61 

1.63 

1.64 

11 

1.76 

1.77 

1.79 

1.80 

12 

1.92 

1.93 

1.95 

1.96 

13 

2.08 

2.09 

2.11 

2.12 

14 

2.24 

2.25 

2.27 

2.28 

15 

2.40 

2.41 

2.43 

2.44 

16 

2.56 

2.57 

2.59 

2.60 

17 

2.72 

2.73 

2.75 

2.76 

18 

2.88 

2.89 

2.91 

2.92 

19 

3.04 

3.05 

3.07 

3.08 

20 

3.20 

3.21 

3.23 

3.24 

21 

3.36 

3.37 

3.39 

3.40 

22 

3.52 

3.53 

3.55 

3.56 

23 

3.68 

3.69 

3.71 

3.72 

24 

3.84 

3.85 

3.87 

3.88 

25 

4.00 

4.01 

4.03 

4.04 

26 

4.16 

4.17 

4.19 

4.20 

27 

4.32 

4.33 

4.35 

4.36 

28 

4.48 

4.49 

4.51 

4.52 

29 

4.64 

4.65 

4.67 

4.68 

30 

4.80 

4.81 

4.83 

4.84 

4 

5 

6 

7 

.21 

.23 

.24 

.25 

.37 

.39 

.40 

.41 

.53 

.55 

.56 

.57 

.69 

.71 

.72 

.73 

.85 

.87 

.88 

.89 

1.01 

1.03 

1.04 

1.05 

1.17 

1.19 

1.20 

1.21 

1.33 

1.35 

1.36 

1.37 

1.49 

1.51 

1.52 

1.53 

1.65 

1.67 

1.68 

1.69 

1.81 

1.83 

1.84 

1.85 

1.97 

1.99 

2.00 

2.01 

2.13 

2.15 

2.16 

2.17 

2.29 

2.31 

2.32 

2.33 

2.45 

2.47 

2.48 

2.49 

2.61 

2.63 

2.64 

2.65 

2.77 

2.79 

2.80 

2.81 

2.93 

2.95 

2.96 

2.97 

3.09 

3.11 

3.12 

3.13 

3.25 

3.27 

3.28 

3.29 

3.41 

3.43 

3.44 

3.45 

3.57 

3.59 

3.60 

3.61 

3.73 

3.75 

3.76 

3.77 

3.89 

3.91 

3.92 

3.93 

4.05 

4.07 

4.08 

4.09 

4.21 

4.23 

4.24 

4.25 

4.37 

4.39 

4.40 

4.41 

4.53 

4.55 

4.56 

4.57 

4.69 

4.71 

4.72 

4.73 

4.85 

4.87 

4.88 

4.89 

8 

9 

10 

11 

.27 

.28 

.29 

.31 

.43 

.44 

.45 

.47 

.59 

.60 

.61 

.63 

.75 

.76 

.77 

.79 

.91 

.92 

.93 

.95 

1.07 

1.08 

1.09 

1.11 

1.23 

1.24 

1.25 

1.27 

1.39 

1.40 

1.41 

1.43 

1.55 

1.56 

1.57 

1.59 

1.71 

1.72 

1.73 

1.75 

1.87 

1.88 

1.89 

1.91 

2.03 

2.04 

2.05 

2.07 

2.19 

2.20 

2.21 

2.23 

2.35 

2.36 

2.37 

2.39 

2.51 

2.52 

2.53 

2.55 

2.67 

2.68 

2.69 

2.71 

2.83 

2.84 

2.85 

2.87 

2.99 

3.00 

3.01 

3.03 

3.15 

3.16 

3.17 

3.19 

3.31 

3.32 

3.33 

3.35 

3.47 

3.48 

3.49 

3.51 

3.63 

3.64 

3.65 

3.67 

3.79 

3.80 

3.81 

3.83 

3.95 

3.96 

3.97 

3.99 

4.11 

4.12 

4.13 

4.15 

4.27 

4.28 

4.29 

4.31 

4.43 

4.44 

4.45 

4.47 

4.59 

4.60 

4.61 

4.63 

4.75 

4.76 

4.77 

4.79 

4.91 

4.92 

4.93 

4.95 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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14 

3.50 

3.52 

3.54 

3.56 

3.58 

3.60 
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3.65 

3.67 

3.69 

3.71 

3.73 
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3.75 

3.77 

3.79 

3.81 

3.83 

3.85 

3.87 

3.90 

3.92 

3.94 

3.96 

3.98 

16 

4.00 

4.02 

4.04 

4.06 

4.08 

4.10 

4.12 

4.15 

4.17 

4.19 

4.21 

4.23 

17 

4.25 

4.27 

4.29 

4.31 

4.33 

4.35 

4.37 

4.40 

4.42 

4.44 

4.46 

4.48 
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4.52 

4.54 

4.56 
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4.71 

4.73 
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4.75 

4.77 

4.79 

4.81 

4.83 
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4.87 
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4.94 

4.96 

4.98 
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5.00 
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5.31 
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5.48 
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5.52 
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5.67 

5.69 

5.71 

5.73 

23 

5.75 

5.77 

5.79 

5.81 

5.83 
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5.87 

5.90 
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5.96 

5.98 
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6.02 

6.04 

6.06 
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6.25 

6.27 
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6.48 
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6.71 

6.73 
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6.81 
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6.90 

6.92 
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6.96 

6.98 
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7.02 
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7.27 

7.29 

7.31 

7.33 

7.35 
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7.50 

7.52 
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7.73 

26  CENTS 


Boz. 

AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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.28 
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27  CENTS 


Dos. 

AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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4.34 

4.36 
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4.41 
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4.52 

4.54 

4.57 
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4.59 

4.61 

4.63 

4.66 

4.68 

4.70 

4.72 

4.75 

4.77 

4.79 

4.81 

4.84 

18 

4.86 

4.88 

4.90 

4.93 

4.95 

4.97 

4.99 

5.02 

5.04 

5.06 

5.08 

5.11 
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5.13 

5.15 

5.17 

5.20 

5.22 

5.24 

5.26 

5.29 

5.31 

5.33 

5.35 

5.38 
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5.40 

5.42 

5.44 

5.47 

5.49 

5.51 

5.53 

5.56 

5.58 

5.60 

5.62 

5.65 

21 

5.67 

5.69 

5.71 

5.74 

5.76 

5.78 

5.80 

5.83 

5.85 

5.87 

5.89 

5.92 

22 

5.94 

5.96 

5.98 

6.01 

6.03 

6.05 

6.07 

6.10 

6.12 

6.14 

6.16 

6.19 
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6.21 

6.23 

6.25 

6.28 

6.30 

6.32 

6.34 

6.37 

6.39 

6.41 

6.43 

6.46 

24 

6.48 

6.50 

6.52 

6.55 

6.57 

6.59 

6.61 

6.64 

6.66 

6.68 

6.70 

6.73 
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6.75 

6.77 

6.79 

6.82 

6.84 

6.86 

6.88 

6.91 

6.93 

6.95 

6.97 

7.00 
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7.02 

7.04 

7.06 

7.09 

7.11 

7.13 
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7.20 

7.22 

7.24 

7.27 

27 

7.29 

7.31 

7.33 

7.36 

7.38 

7.40 

7.42 

7.45 
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7.51 

7.54 

28 

7.56 

7.58 

7.60 

7.63 

7.65 

7.67 

7.69 

7.72 

7.74 

7.76 

7.78 
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29 

7.83 

7.85 

7.87 

7.90 

7.92 

7.94 

7.96 

7.99 

8.01 

8.03 

8.05 

8.08 

30 
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8.12 

8.14 

8.17 

8.19 

8.21 

8.23 

8.26 

8.28 

8.30 

8.32 

8.35 

28  CENTS 


Doz. 

,  AND  1 

2 

3 

1 

.28 

.30 

.33 

.35 

2 

.56 

.58 

.61 

.63 

3 

.84 

.86 

.89 

.91 

4 

1.12 

1.14 

1.17 

1.19 

5 

1.40 

1.42 

1.45 

1.47 

6 

1.68 

1.70 

1.73 
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2.24 

2.26 

2.29 

2.31 
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2.52 

2.54 

2,57 

2.59 

10 

2.80 

2.82 

2.85 

2.87 
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3.08 

3.10 

3.13 

3.15 

12 

3.36 

3.38 

3.41 

3.43 
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6.18 
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6.44 
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7 
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1.28 
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1.56 

1.77 

1.80 
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1.84 
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2.08 
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2.33 
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4.08 
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4.32 

4.34 

4.36 
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4.88 
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6.28 

6.30 

6.32 

6.53 

6.56 

6.58 
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7.68 
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7.72 
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8.28 
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8.54 
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9 

10 

11 
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.79 
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29  CENTS 


Doz. 

AND  1 
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10.33 

28 

10.36 

10.39 

10.42 

10.45 

10.48 

10.51 

10.54 

10.58 

10.61 

10.64 

10.67 

10.70 

29 

10.73 

10.76 

10.79 

10.82 

10.85 

10.88 

10.91 

10.95 

10.98 

11.01 

11.04 

11.07 

30 

11.10 

11.13 

11.16 

11.19 

11.22 

11.25 

11.28 

11.32 

11.35 

11.38 

11.41 

11.44 

38  CENTS 


DOZ.  AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.38 

.41 

.44 

.47 

.51 

.54 

.57 

.60 

.63 

.66 

.70 

.73 

2 

.76 

.79 

.82 

.85 

.89 

.92 

.95 

.98 

1.01 

1.04 

1.08 

1.11 

3 

1.14 

1.17 

1.20 

1.23 

1.27 

1.30 

1.33 

1.36 

1.39 

1.42 

1.46 

1.49 

4 

1.52 

1.55 

1.58 

1.61 

1.65 

1.68 

1.71 

1.74 

1.77 

1.80 

1.84 

1.87 

5 

1.90 

1.93 

1.96 

1.99 

2.03 

2.06 

2.09 

2.12 

2.15 

2.18 

2.22 

2.25 

6 

2.28 

2.31 

2.34 

2.37 

2.41 

2.44 

2.47 

2.50 

2.53 

2.56 

2.60 

2.63 

7 

2.66 

2.69 

2.72 

2.75 

2.79 

2.82 

2.85 

2.88 

2.91 

2.94 

2.98 

3.01 

8 

3.04 

3.07 

3.10 

3.13 

3.17 

3.20 

3.23 

3.26 

3.29 

3.32 

3.36 

3.39 

9 

3.42 

3.45 

3.48 

3.51 

3.55 

3.58 

3.61 

3.64 

3.67 

3.70 

3.74 

3.77 

10 

3.80 

3.83 

3.86 

3.89 

3.93 

3.96 

3.99 

4.02 

4.05 

4.08 

4.12 

4.15 

11 

4.18 

4.21 

4.24 

4.27 

4.31 

4.34 

4.37 

4.40 

4.43 

4.46 

4.50 

4.53 

12 

4.56 

4.59 

4.62 

4.65 

4.69 

4.72 

4.75 

4.78 

4.81 

4.84 

4.88 

4.91 

13 

4.94 

4.97 

5.00 

5.03 

5.07 

5.10 

5.13 

5.16 

5.19 

5.22 

5.26 

5.29 

14 

5.32 

5.35 

5.38 

5.41 

5.45 

5.48 

5.51 

5.54 

5.57 

5.60 

5.64 

5.67 

15 

5.70 

5.73 

5.76 

5.79 

5.83 

5.86 

5.89 

5.92 

5.95 

5.98 

6.02 

6.05 

16 

6.08 

6.11 

6.14 

6.17 

6.21 

6.24 

6.27 

6.30 

6.33 

6.36 

6.40 

6.43 

17 

6.46 

6.49 

6.52 

6.55 

6.59 

6.62 

6.65 

6.68 

6.71 

6.74 

6.78 

6.81 

18 

6.84 

6.87 

6.90 

6.93 

6.97 

7.00 

7.03 

7.06 

7.09 

7.12 

7.16 

7.19 

19 

7.22 

7.25 

7.28 

7.31 

7.35 

7.38 

7.41 

7.44 

7.47 

7.50 

7.54 

7.57 

20 

7.60 

7.63 

7.66 

7.69 

7.73 

/./6 

7.79 

7.82 

7.85 

7.88 

7.92 

7.95 

21 

7.98 

8.01 

8.04 

8.07 

8.11 

8.14 

8.17 

8.20 

8.23 

8.26 

8.30 

8.33 

22 

8.36 

8.39 

8.42 

8.45 

8.49 

8.52 

8.55 

8.58 

8.61 

8.64 

8.68 

8.71 

23 

8.74 

8.77 

8.80 

8.83 

8.87 

8.90 

8.93 

8.96 

8.99 

9.02 

9.06 

9.09 

24 

9.12 

9.15 

9.18 

9.21 

9.25 

9.28 

9.31 

9.34 

9.37 

9.40 

9.44 

9.47 

25 

9.50 

9.53 

9.56 

9.59 

9.63 

9.66 

9.69 

9.72 

9.75 

9.78 

9.82 

9.85 

26 

9.88 

9.91 

9.94 

9.97 

10.01 

10.04 

10.07 

10.10 

10.13 

10.16 

10.20 

10.23 

27 

10.26 

10.29 

10.32 

10.35 

10.39 

10.42 

10.45 

10.48 

10.51 

10.54 

10.58 

10.61 

28 

10.64 

10.67 

10.70 

10.73 

10.77 

10.80 

10.83 

10.86 

10.89 

10.92 

10.96 

10.99 

29 

11.02 

11.05 

11.08 

11.11 

11.15 

11.18 

11.21 

11.24 

11.27 

11.30 

11.34 

11.37 

30 

11.40 

11.43 

11.46 

11.49 

11.53 

11.56 

11.59 

11.62 

11.65 

11.68 

11.72 

11.75 

39  CENTS 


DOZ.  AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.39 

.42 

.45 

.49 

.52 

.55 

.58 

.62 

.65 

.68 

.71 

.75 

2 

.78 

.81 

.84 

.88 

.91 

.94 

.97 

1.01 

1.04 

1.07 

1.10 

1.14 

3 

1.17 

1.20 

1.23 

1.27 

1.30 

1.33 

1.36 

1.40 

1.43 

1.46 

1.49 

1.53 

4 

1.56 

1.59 

1.62 

1.66 

1.69 

1.72 

1.75 

1.79 

1.82 

1.85 

1.88 

1.92 

5 

1.95 

1.98 

2.01 

2.05 

2.08 

2.11 

2.14 

2.18 

2.21 

2.24 

2.27 

2.31 

6 

2.34 

2.37 

2.40 

2.44 

2.47 

2.50 

2.53 

2.57 

2.60 

2.63 

2.66 

2.70 

7 

2.73 

2.76 

2.79 

2.83 

2.86 

2.89 

2.92 

2.96 

2.99 

3.02 

3.05 

3.09 

8 

3.12 

3.15 

3.18 

3.22 

3.25 

3.28 

3.31 

3.35 

3.38 

3.41 

3.44 

3.48 

9 

3.51 

3.54 

3.57 

3.61 

3.64 

3.67 

3.70 

3.74 

3.77 

3.80 

3.83 

3.87 

10 

3.90 

3.93 

3.96 

4.00 

4.03 

4.06 

4.09 

4.13 

4.16 

4.19 

4.22 

4.26 

11 

4.29 

4.32 

4.35 

4.39 

4.42 

4.45 

4.48 

4.52 

4.55 

4.58 

4.61 

4.65 

12 

4.68 

4.71 

4.74 

4.78 

4.81 

4.84 

4.87 

4.91 

4.94 

4.97 

5.00 

5.04 

13 

5.07 

5.10 

5.13 

5.17 

5.20 

5.23 

5.26 

5.30 

5.33 

5.36 

5.39 

5.43 

14 

5.46 

5.49 

5.52 

5.56 

5.59 

5.62 

5.65 

5.69 

5.72 

5.75 

5.78 

5.82 

15 

5.85 

5.88 

5.91 

5.95 

5.98 

6.01 

6.04 

6.08 

6.11 

6.14 

6.17 

6.21 

16 

6.24 

6.27 

6.30 

6.34 

6.37 

6.40 

6.43 

6.47 

6.50 

6.53 

6.56 

6.60 

17 

6.63 

6.66 

6.69 

6.73 

6.76 

6.79 

6.82 

6.86 

6.89 

6.92 

6.95 

6.99 

18 

7.02 

7.05 

7.08 

7.12 

7.15 

7.18 

7.21 

7.25 

7.28 

7.31 

7.34 

7.38 

19 

7.41 

7.44 

7.47 

7.51 

7.54 

7.57 

7.60 

7.64 

7.67 

7.70 

7.73 

7.77 

20 

7.80 

7.83 

7.86 

7.90 

7.93 

7.96 

7.99 

8.03 

8.06 

8.09 

8.12 

8.16 

21 

8.19 

8.22 

8.25 

8.29 

8.32 

8.35 

8.38 

8.42 

8.45 

8.48 

8.51 

8.55 

22 

8.58 

8.61 

8.64 

8.68 

8.71 

8.74 

8.77 

8.81 

8.84 

8.87 

8.90 

8.94 

23 

8.97 

9.00 

9.03 

9.07 

9.10 

9.13 

9.16 

9.20 

9.23 

9.26 

9.29 

9.33 

24 

9.36 

9.39 

9.42 

9.46 

9.49 

9.52 

9.55 

9.59 

9.62 

9.65 

9.68 

9.72 

25 

9.75 

9.78 

9.81 

9.85 

9.88 

9.91 

9.94 

9.98 

10.01 

10.04 

10.07 

10.11 

26 

10.14 

10.17 

10.20 

10.24 

10.27 

10.30 

10.33 

10.37 

10.40 

10.43 

10.46 

10.50 

27 

10.53 

10.56 

10.59 

10.63 

10.66 

10.69 

10.72 

10.76 

10.79 

10.82 

10.85 

10.89 

28 

10.92 

10.95 

10.98 

11.02 

11.05 

11.08 

11.11 

11.15 

11.18 

11.21 

11.24 

11.28 

29 

11.31 

11.34 

11.37 

11.41 

11.44 

11.47 

11.50 

11.54 

11.57 

11.60 

11.63 

11.67 

30 

11.70 

11.73 

11.76 

11.80 

11.83 

11.86 

11.89 

11.93 

11.96 

11.99 

12.02 

12.06 

40  CENTS 


Doz.  AXD  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.40 

.43 

.47 

.50 

.53 

.57 

.60 

.63 

.67 

.70 

.73 

.77 

2 

.80 

.83 

.87 

.90 

.93 

.97 

1.00 

1.03 

1.07 

1.10 

1.13 

1.17 

3 

1.20 

1.23 

1.27 

1.30 

1.33 

1.37 

1.40 

1.43 

1.47 

1.50 

1.53 

1.57 

4 

1.60 

1.63 

1.67 

1.70 

1.73 

1.77 

1.80 

1.83 

1.87 

1.90 

1.93 

1.97 

5 

2.00 

2.03 

2.07 

2.10 

2.13 

2.17 

2.20 

2.23 

2.27 

2.30 

2.33 

2.37 

6 

2.40 

2.43 

2.47 

2.50 

2.53 

2.57 

2.60 

2.63 

2.67 

2,70 

2.73 

2.77 

7 

2.S0 

2.83 

2.87 

2.90 

2.93 

2.97 

3.00 

3.03 

3.07 

3.10 

3.13 

3.17 

8 

3.20 

3.23 

3.27 

3.30 

3.33 

3.37 

3.40 

3.43 

3.47 

3.50 

3.53 

3.57 

9 

3.60 

3.63 

3.67 

3.70 

3.73 

3.77 

3.80 

3.83 

3.87 

3.90 

3.93 

3.97 

10 

4.00 

4.03 

4.07 

4.10 

4.13 

4.17 

4.20 

4.23 

4.27 

4.30 

4.33 

4.37 

11 

4.40 

4.43 

4.47 

4.50 

4.53 

4.57 

4.60 

4.63 

4.67 

4.70 

4.73 

4.77 

12 

4.80 

4.83 

4.87 

4.90 

4.93 

4.97 

5.00 

5.03 

5.07 

5.10 

5.13 

5.17 

13 

5.20 

5.23 

5.27 

5.30 

5.33 

5.37 

5.40 

5.43 

5.47 

5.50 

5.53 

5.57 

14 

5.60 

5.63 

5.67 

5.70 

5.73 

5./  7 

5.80 

5.83 

5.87 

5.90 

5.93 

5.97 

15 

6.00 

6.03 

6.07 

6.10 

6.13 

6.17 

6.20 

6.23 

6.27 

6.30 

6.33 

6.37 

16 

6.40 

6.43 

6.47 

6.50 

6.53 

6.57 

6.60 

6.63 

6.67 

6.70 

6.73 

6.77 

17 

6.80 

6.83 

6.87 

6.90 

6.93 

6.97 

7.00 

7.03 

7.07 

7.10 

7.13 

7.17 

18 

7.20 

7.23 

7.27 

7.30 

7.33 

7.37 

I  7.40 

7.43 

7.47 

7.50 

7.53 

7.57 

19 

7.60 

7.63 

7.67 

7.70 

7.73 

7.77 

'  7.80 

7.83 

7.87 

7.90 

7.93 

7.97 

20 

8.00 

8.03 

8.07 

8.10 

8.13 

8.17 

8.20 

8.23 

8.27 

8.30 

8.33 

8.37 

21 

8.40 

8.43 

8.47 

8.50 

8.53 

8.57 

8.60 

8.63 

8.67 

8.70 

8.73 

8.77 

22 

8.80 

8.S3 

8.87 

8.90 

8.93 

8.97 

!  9.00 

9.03 

9.07 

9.10 

9.13 

9.17 

23 

9.20 

9.23 

9.27 

9.30 

9.33 

9.37 

!  9.40 

9.43 

9.47 

9.50 

9.53 

9.57 

24 

9.60 

9.63 

9.67 

9.70 

9.73 

9.7 1 

9.80 

9.83 

9.87 

9.90 

9.93 

9.97 

25 

10.00 

10.03 

10.07 

10.10  10.13 

10.17 

10.20 

10.23 

10.27 

10.30 

10.33 

10.37 

26 

10.40 

10.43 

10.47 

10.50 

10.53 

10.57 

10.60 

10.63 

10.67 

10.70 

10.73 

10.77 

27 

10.80 

10.83 

10.87 

10.90 

10.93 

10.97 

11.00 

11.03 

11.07 

11.10 

11.13 

11.17 

28 

11.20 

11.23 

11.27 

11.30 

11.33 

11.37 

11.40 

11.43 

11.47 

11.50 

11.53 

11.57 

29 

11.60 

11.63 

11.67 

11.70 

11.73 

11.77 

11.80 

11.83 

11.87 

11.90 

11.93 

11.97 

30 

12.00 

12.03 

12.07 

12.10 

12.13 

12.17 

12.20 

12.23 

12.27 

12.30 

12.33 

12.37 

41  CENTS 


DOZ.  AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.41 

.44 

.48 

.51 

.55 

.58 

.61 

.65 

.68 

.72 

.75 

.79 

2 

.82 

.85 

.89 

.92 

.96 

.99 

1.02 

1.06 

1.09 

1.13 

1.16 

1.20 

3 

1.23 

1.26 

1.30 

1.33 

1.37 

1.40 

1.43 

1.47 

1.50 

1.54 

1.57 

1.61 

4 

1.64 

1.67 

1.71 

1.74 

1.78 

1.81 

1.84 

1.88 

1.91 

1.95 

1.98 

2.02 

5 

2.05 

2.08 

2.12 

2.15 

2.19 

2.22 

2.25 

2.29 

2.32 

2.36 

2.39 

2.43 

6 

2.46 

2.49 

2.53 

2.56 

2.60 

2.63 

2.66 

2.70 

2.73 

2.77 

2.80 

2.84 

7 

2.87 

2.90 

2.94 

2.97 

3.01 

3.04 

3.07 

3.11 

3.14 

3.18 

3.21 

3.25 

8 

3.28 

3.31 

3.35 

3.38 

3.42 

3.45 

3.48 

3.52 

3.55 

3.59 

3.62 

3.66 

9 

3.69 

3.72 

3.76 

3.79 

3.83 

3.86 

3.89 

3.93 

3.96 

4.00 

4.03 

4.07 
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4.10 

4.13 

4.17 

4.20 

4.24 

4.27 
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4.34 

4.37 

4.41 
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4.48 
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4.51 

4.54 
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4.61 

4.65 

4.68 

4.71 

4.75 

4.78 

4.82 

4.85 

4.89 

12 

4.92 

4.95 

4.99 

5.02 

5.06 

5.09 

5.12 

5.16 

5.19 

5.23 

5.26 

5.30 

13 

5.33 

5.36 

5.40 

5.43 

5.47 

5.50 

5.53 

5.57 

5.60 

5.64 

5.67 

5.71 

14 

5.74 

5.77 
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5.84 

5.88 

5.91 

5.94 

5.98 
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6.05 

6.08 

6.12 
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6.29 

6.32 

6.35 

6.39 

6.42 

6.46 

6.49 

6.53 

16 

6.56 

6.59 

6.63 

6.66 

6.70 

6.73 

6.76 

6.80 

6.83 

6.87 

6.90 

6.94 

17 

6.97 

7.00 

7.04 

7.07 

7.11 

7.14 

7.17 

7.21 

7.24 

7.28 

7.31 

7.35 

18 

7.38 

7.41 

7.45 

7.48 

7.52 

7.55 

7.58 

7.62 

7.65 

7.69 

7.72 

7.76 

19 

7.79 

7.82 

7.86 

7.89 

7.93 

7.96 

7.99 

8.03 

8.06 

8.10 

8.13 

8.17 

20 

8.20 

8.23 

8.27 

8.30 

8.34 

8.37 

8.40 

8.44 

8.47 

8.51 

8.54 

8.58 

21 

8.61 

8.64 

8.68 

8.71 

8.75 

8.78 

8.81 

8.85 

8.88 

8.92 

8.95 

8.99 

22 

9.02 

9.05 

9.09 

9.12 

9.16 

9.19 

9.22 

9.26 

9.29 

9.33 

9.36 

9.40 

23 

9.43 

9.46 

9.50 

9.53 

9.57 

9.60 

9.63 

9.67 

9.70 

9.74 

9.77 

9.81 

24 

9.84 

9.87 

9.91 

9.94 

9.98 

10.01 

10.04 

10.08 

10.11 

10.15 

10.18 

10.22 

25 

10.25 

10.28 

10.32 

10.35 

10.39 

10.42 

10.45 

10.49 

10.52 

10.56 

10.59 

10.63 

26 

10.66 

10.69 

10.73 

10.76 

10.80 

10.83 

10.86 

10.90 

10.93 

10.97 

11.00 

11.04 

27 

11.07 

11.10 

11.14 

11.17 

11.21 

11.24 

11.27 

11.31 

11.34 

11.38 

11.41 

11.45 

28 

11.48 

11.51 

11.55 

11.58 

11.62 

11.65 

11.68 

11.72 

11.75 

11.79 

11.82 

11.86 

29 

11.89 

11.92 

11.96 

11.99 

12.03 

12.06 

12.09 

12.13 

12.16 

12.20 

12.23 

12.27 

30 

12.30 

12.33 

12.37 

12.40 

12.44 

12.47 

12.50 

12.54 

12.57 

12.61 

12.64 

12.68 

42  CENTS 


DOZ.  AND  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

.42 
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60  CENTS 
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Make  Your  Own  Dark  Room 


The  above  cut  shows  a  “Box-dark-room  which  is  very 
easily  made,  and  cost  us  about  1  5c  for  a  small  store  box. 

You  will  easily  get  the  idea  how  this  “Box-dark-room” 
is  made,  and  how  to  operate  it  in  candling.  It  can  be 
moved  about  and  set  in  any  convenient  place  in  your  store. 

The  lid  is  on  hinges,  and  there  is  a  support  at  the  back 
of  the  box  to  rest  the  lid  on  when  it  is  raised. 

The  metal  Candler-box  is  fitted  up  tight  against  the  hole 
in  the  top  of  the  box  so  as  to  shut  off  all  light  from  below. 

The  advantage  of  the  “Box-dark-room”  is  that  the 
person  doing  the  candling  may  work  right  out  in  the  light. 

The  “Box-dark-room”  is  especially  fine  for  use  with  the 
Battery  Candler. 


